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ಕಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸಗರದಲ್ಲರುವೆ' ಮಹದೇಶ್ವರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಟ್ಲ ೦3 ಕೊಠಡಿಗಳಗೆ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜನ  8| ವದ್ಯುತ್‌ ತೊಂದರೆ ಉಂಬಾಗಿದ್ದು. ಡುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳಗೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಅಸಲಾಗಿದೆ. ಫಸುತ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ | ವದ್ಯಾಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕದ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: i; 
ಆ) ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಹೌದು. 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದಟ್ಟ 12 
ಬಂದಿದಿಯೇ; ಇವುಗಳ ದುರಸ್ಸಿಣೆ ಕ್ರಮ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 12 ಸ್ಥಾಸಗೃಹಗಳದ್ದು, ೦೮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆಲಾಗುವುದೇ? ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ೦6 ಸ್ಥಾನಗೃಹಗಳಗೆ ಸೀರಿನ 
ಸೌಲಭ ಕಲ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ೦6 ಶೌಚಾಲಯ 
ಮತ್ತು ೦6 ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಬಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಸಕಇ 6೦4ಪಕವಿ 2೦18 
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